“ Approved For Release [wis A oneal 
parE: 2752 D3 SEP 1958 | TOP ee Ale | _ 


o5xth DIRECTOR 


FROM: 


action: OPS (1,2,3) 
wo: | S/C (8) 
Vi 
TOR: _BaSSE 83 seP 1958 


pa i} i +t & t 

ij - ee u i : 
ot : “ i : i t 
4 i E : : 
re se : = ‘phnew 2B a } : : 
‘neem TSR a LER RET Hr RES A aap EROS sale sae? 


20X1A 8. SBF boxe: uieaoiey cue processor MaLruncrion. 


ENO OF MESSAGE 


gRRED 


\ ACTION Ries 


ws f 
TO ae ae 


Ln SN LEMS AN RRR OL RSENS ITM RENAL ORT art Ngee PO 
Fy 


E i 
i . ‘ 
Approved For Release 2000/0: c hi ny iD P89B00551 0003004709664” 
4E es OFFICE (S PROHIBITED, Coo No. 


vat ors Te 
REPRODUCTION BY OTHE THAN THE ISSUIN 


as 


